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Klarschriftdrucker 


Eine Million Rechenoperationen in der Sekunde sind 
heute übliche Arbeitsleistungen elektronischer Daten¬ 
verarbeitungsanlagen. Die Erfassung und Bereit¬ 
stellung der dafür notwendigen Daten sind nach wie 
vor ein Engpaß. Interessante Lösungen dieses Pro¬ 
blems bieten jetzt maschinell lesbare Klarschriften. 
Der optisch lesbare Beleg ist dabei gleichzeitig Da¬ 
tenträger für die maschinelle Verarbeitung und Er¬ 
fassungsprotokoll. Dadurch wird die Datenerfassung 
äußerst rationell. 

Wir bieten Ihnen dafür den neuen Klarschriftdrucker 
daro 242. Mit ihm können alle Daten dort erfaßt wer¬ 
den, wo sie entstehen. Und das kann jede Typistin 
schnell und sicher. Speziell ausgebildetes Personal 
ist nicht notwendig. 

Klarschriftdrucker daro 242 sind in allen Zweigen der 
Wirtschaft einsetzbar und haben ihre Bewährungs¬ 
probe bereits vielfach bestanden. 

Neben der Erfassung von Daten kann die Maschine 
auch zur Erledigung von Schreibarbeiten eingesetzt 
werden. 

Deswegen ist der Klarschriftdrucker daro 242 so wirt¬ 
schaftlich. 


Technische Daten: 

46 Schreibtasten mit 92 Zeichen 
5 Schreib- und 3 Funktionstasten 
als Dauerfunktion 
9-stelliger Dezimal-Haft-Tabulator 
und Durchlauftaste 
Sperrschrifteinrichtung 
Rücktaste — gleichzeitig als 
Randlöser 

Wagenrücklauftaste 

mit Zeilenschaltung 

Wagenrücklauftaste 

ohne Zeilenschaltung 

Zeilenschaltung am Ort 

Wagen rückverstell ung 

4-fache Farbzonenschaltung 

(schwarz/rot, Farbbandmitte, ohne 

Farbband für Matrizen) 

Mehrstufiger Anschlagregler 

Schaltung von Gewebeband 

auf Kohleband 

Stechwalze 

Walzenlöser 

Linker und rechter Wagenlöser 

Zeileneinsteller 

Papierlöser 

Papierstütze mit Anzeiger 
für Blattende 

Papierhalter mit Gradskala 
Schieberandsteller 
Durchsichtiger Zeilenrichter 
mit Liniiereinrichtung 
Gewebeband 13 oder 16 mm 
Kohleband 8 mm 

Schriftarten: 

OCR-B lateinisch Schriftgröße 1 
OCR-B kyrillisch 



Exporteur 

Büromaschinen-Export GmbH 
Berlin 

DDR -108 Berlin 
Friedrichstraße 61 
Deutsche Demokratische Republik 







